Mgr STANISŁAW ZAUDERER 


ppułkownik Int. Dypl. 


zastępca kwatermistrza Jednostki Wojskowej Nr 3682 


przeżywszy lat 56, po krótkiej chorobie, zasnął w Panu dnia 7 grudnia 1948 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy Szpitala Okręgowego przy ulicy Wrocławskiej na cmentarz wojskowy 
przy ulicy Prandoty nastąpi w piątek dnia 10 b. m. o godzinie 14. 


O czym zawiadamia: 


Korpus Oficerski 
Jednostki Wojskowej Nr 3682 


Zaklad pogrzebowy , CONCORDIA" > apse Rek ŻOR oF 
JANA WOLNEGO rukarnia Związkowa w Krakowie, ul. ¡ha 1! 
«raków. plac Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


